
エラーコー ドは以下の順香で表示されます。 





■■1 


■Bl 

■ai 


運範ランプが点夕 J 。 しば 5 く運乾して運愈ランプが 
点滅しないときは、そのまま使巧してください。 


下記の內容をお買い上げの販売店 
またはお客様ご相談窓□へご連絡ください。 


その他動作が気になる場合は、「故障かな？と思ったら」をご確認ください。 
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ご連絡ぃただきたぃ内容 


1 .品をルームエアコン 

_ -- 

2. 機種さ室内 ユニット 参照 ^ 
q お胃い H-F 化.日 . R 

__—: =1 

、つ.の日し M V J 丄 1- H 口 1- 

4. エラーコード ^ 

\ 

已.おを前•ご住所•電話番号 

機種名 

6. 室外 ユニットの 設置 場所 


































































お問い含わせの前に 
まずご確認ください。 


運拓を停止しても運転し続ける 

• 巧讚ク蠻圓誠讓麵11議!1議議圓讚議議;;;;;;;;;;;;;;; 


をえない•暖ま S ない 

圓圍麵圍圓»農麵譲議議度 li 逍ヴ C 篆畿芳卷嘗繁で運疆 
圓麵戀議議鐵難;薦編薦嘉ぉ田:お濕;為: I 議誦圓 11 議 111 囊 

議謹鑽 圍麵誦議纔賣11驚讚趁蒙囊銭叢覆瞧;;;;;;繼歎サ四顏譲誰 
:!!:議圍画喔關麵瞧讓誦議:誦議圍;圍議贊議谦ををを;;:;;;;:を:;;;;;:;:;議 
:!!:;«議》謙;議戀戀靈轉 iiiili ! 圍戀圍画晒!！議 iiiili 議！義 
してくださし、。 

国議議翻議議:議 lilliPI 圓国髮謹謹 nil 議誦!!!;謹誦瞧議酸獲1議 
護圓11護護1111難議譲義蠢1111;戀麵鑛誦纖圓誦麵 i 靈 H 

:;:!!:議11鑽;画隱顯111 i 攀戀變議議議議議議關誦圆!繼議;; 


•エア: TTi 圆議漏議議圓議：戀圍戀置!! iiii 議 ilii : 1111議 i ; 


'•載ク:诵隱換議議圓1;!戀議護;濯 iiiiliiiiiiiil 霧; ii 議 ; ii 
圓範誦^お示ず を;;.;:;;; i;i 目; i 目: iiliii ;!;; 目目目目!;目 i ;! 目目;目目;目 i ;; 目!!;目:;;;;! i ;:; 目;;;目目目^ 

鍛難難誦お議訓覇馨謬圆議 i 議圓議議圆謹;慶義圓画!!晒;!;: 


運乾中に停電になった S 


*6 ろ梦ノを巧して運転を再開してください。 


雲が嶋〇始めた S 


落雷のおそれがあるときは、運乾を停止し、電源プラグを 
巧くか、 ブレーカーを 切ってください。 


!わないとを 


① 晴れた日に内部クリーン運起をして、内部をよく乾燥させる。 

(内部クリーン運転のしかた IliJlIBaii ) 

② 運転停止後、電源プラグをおくか、エアコン専巧のブレーカーを切る。 

③ リモコンの電池を取り化す。 
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* エアコン腿転しないときでも動が饋します。迈 

•巧び使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを人れてください。 
フラップが一度開き，また閱じます。 




















































































自動内部クリーン運転を行っているためです。 _ 

内部クリーン運転を途中で止めたいとき 

(お好みに合わないときは、自動内部ク IJ - ンを「切」にしてください。） 


ドライ-冷房運おを 
停止しても運輯し続ける 


♦エアフィルターがミちれていませんか？ 

ミちれが気になる場合は、エアフイルターを取り外してお掃除してください。 



• 室内ユニットや室クトユニ、ソトの吸込□、□夕化□をふさいでいませんか？運転 
を停止し、電源プラグを巧くか，ブレーカーを切ってか6障害物を取り除き、 
リモコンで再度運転してください。 

それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、 
お買い上げの弧売店またはお客様ご相談窓□へご連給ください。 



(電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。） 


途中で運輯が止まる 
【運おランプが点滅】 


• A タイマーを予約ずると、その時刻にリモコンの設定温度じなるようじ、 
最長約1時間前から逞範を始めます。この間にリモコンを操作（「運起/ 
停止」ボタンを除く）すると、停止するようになっていまず。リモコンで 
再度運転してください。 


途中で運鼠が止まる 
【入タイマー運お中】 


• 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 
約3分後自動的に違転を再開します。 

•屋外湿度がほいときに暖房運転ずると，室外熱交換器に霜が付き日虽房 
能力がほ下しまず。このようなとき、霜取り遲乾のため、暖房運転が停止し、 
風も止まリまず。 

この霜取リ運疆 （ 3〜10分間）が終わると自動的に暖房運乾を再開します。 


途中で運耗が止まる 
【運転ランプは点の】 


電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度 
運転してください。 

それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、 
お買し^上げの販売店またはお客様ご相談窓□へご連絡ください。 


(電源プラグを抜くか、プレーカーを切ってくださし\ 


運転しない 
【運転ランプが点滅】 


ブレーカーまたはヒュープが切れていませんか？ 
電源プラグが外れていませんか？ 

停電ではありませんか？ 

リモコンの電池は入っていますか？ 


運乾しない 

【運乾ランプが消えている】 


運転を停止してすぐに再運転したとき 


運転モードを変更したとき 


• エアコンを保護するためです。 
が] 3分園お待ちください。 


故障かな？と思った!3 


修理のご巧頼やお問い含わせの前::、じ[下の内容を確認してください。_ 

それでもまだ異常があるときは、 巧足 または g をゴ k もぶ■■ じご相談 < ださい。 


このよラなときに 


説明•調べるところ 


が障ではありません 


お調べください 


が障ではありません 


お謂べ < たさい 


気障ではありません 

































故かな？と思った 6 


(つづを） 


修理の； をお問い含わせの前に、じ I 下の巧容を確認してください。_ 

それで3 寞常があるときは、または ^^^居由^^た麗賠<" にご相談<ださい。 


:のよラなとさに 


説明•調べるところ 



お調べ<ださい 


巧障ではあ y ません 

















巧 

障 

で 
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お 
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ま 

せ 
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■リモコンで化の電気機器が作動する場合は，電気機器を離すか、お買い 
上げの販売店にご相談ください。 


他の電気機器が作動する 


表示が薄い、出ない 
表示が勝まに変わる 


電子ま点な方式のを光な（インバーター里光 
のなど）や、液晶テレビ、プラブマテレビが 
あるお部屋では、信号を受け付けにくい場合 
がありまず。このようなときには、お買い 
上げの販売店にご相談 < ださい。 


乾電池が消'耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 
すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。 
詳抑については、"運転前の準備"をご参照<ださい。 U£S 


リモコン信号を受信しない、 
感度が悪い 


ち房運転などのとき、お部屋の空気がぶ風でぶやされて露になるためでず。 


.ニットから霧が出る 


暖房運乾のとき 

• 室外 ユニッ トじがいた霜を耳リリ隙き、水や 
湯気として化すためです。 

巧房遲乾などのとき 

■室》 トユニ、 ソ ト のぶえた配管に水適が付き、 
滴下ずるためでず。 


::...:.:ぶ避!^》を.:.^.:.^.^.. 


.ニットから水や湯気が出る 


• お部屋を閉めきって換気扇を使用したとき、エアコン内部から聞こえて 
くる音です。窓を開けるか、換気扇を止めると改善されます。 

気になる場合は、ドレンホース巧逆止弁(別売品）を取り付けてください。 
詳しくは、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□へご相談ください。 


「ホコッホコッ」という音 


温度変化でエアコンがわずかにかび縮みするときの音です。 


「ピシッ」という音 


エアコン 内部のを媒の流れが切り換わるときの音です。 


「フシュー」という音 


エアコン 内部にぶ媒が流れてし^るためです。 


水の流れるような音 


冷煤を制御ずる弁や、電気部品が作動ずる音です。 


運乾中-停止中に「カチッ」という音 


• 運転開始時および運乾停止時にフラップの位置補正をずるときの音 
です。 


コトコト」、「ギュッ」、「ギギッ」 
こいろ音 


室外ユニットに付いた水が凍るときの音です。 


室かユニットから「ノ\キハキッ」 
という音 


■ストリーマ放電の音でず。異常ではありません。 


「シュ ー 」「ハチ」という音 



気障ではありません 


が障ではありません 
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運乾を件 

ち表の条件じ(外で運転を漏けると、 

♦安全装置が働き、違起が停止ずる場合がありまう 
• ドライ•ぶ房運転の場合は室内ユニットに霊がが岩 


運輯中、急に動きがおかしくなる 


タイマーランプが点滅す る 


ドライ運捉しているのに 
湿度が下が6ない 


運拉停止中に室化ユニットの 
ファンが回る 


トリーマ空気清浄運転できない 

トリーマ放電の音がしなくなった 


ストリーマユニットの金属部巧に 
こげたような跡がある 



■ストリーマ放電の跡で異常ではありません。 



I 

i 


運転ランプが点滅していませんか？ _ 

エラーコードを確認してください。 

ストリーマユニ、ソトが確実に取りがけられていまずか？ _ 

ストリーマユニ、ソトを奥まで差し込んでください。 iltaBK 


ストリーマユニ、ソトの針先がミちれていませんか？ _ 

針のお手入れをしてください。 ilHlE 

設定温度に近づき風量が弱くなるとストリーマ放電は行いません。 


■運転を停止した直後 

• 製品保護のため約1分間は室かユニットのファンが回リます。 

■ 運おを停止している間 

• 屋外温度が高いとき、製品保護のため室タトユニットのファンが回ること 
がありまず。 


■お部屋のを件、在室人数、屋外温度によってはごお望の湿度にならない 
場合があります。適度調節を低めに設定してください。 


■ストリーマユニットをお手入れしてください。 ilisMilcBBa 

■パワーセレクト r 入」のときにリモコンの信号を受信ずると、運起ランプ 
とタイマーランプが点滅しまず。 


• 運転中、本体内部に手を入れて（軸れて）いませんか？ 

手を入れると（触れると）、静電気などの影響で誤作動ずる場合があり 
まずので本体内部には手を入れないでください。 

• 雷や無線などにより f 具作動する場合があります。 

誤作重]した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいつたん電源を切り、 
リモコンで再度運転してください。 




K ライ 

屋外温度18で〜43で 
室内湿度18で〜32で 
室内湿度80%しソ下 

百 

'で お 

屋外ミ忌度2 rc 〜43で 
室内温度2 rc 〜32で 
室内湿度80 % L ソ下 

暖 房 

屋外温度 一 10で〜24で 
室内温度下 


• 室内 ユニッ トにしみついたお部屋の ニ オイなどを峡き化すためでず。 

(室巧 ユニッ トの洗ミきをおすずめします。お買い上げの販売店または 
お客様ご相談窓□へご相談ください。 

■ストリーマ空気清を運商中は、微量のオゾンが発生するため、□欠化□から 
ニオイがすることがあリまずが、ごくわずかであリ、健康に支障はあり 
ません。 


エアコンからイヤなニオイがする 


故障かな？と思った b 


(つづを） 


修理のご依頼やお問い含わせの前に、じ I 下の巧容を確認してください。 _ 

それでもまだ異常があるときは、または ^^^居由^^た麗賠<" にご相談<ださい。 


このよラなとさに 


説明•調べるところ 


お調べ<たさい 


お調べください 


故障ではありません 


故際ではあ y ません 
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取扱説明書〔1)、保証書（ IX リモコン（1)、リモコンホルダー（1)、リモコンホルダー取付ネジ（2)、 
単4おアルカリ乾電她〔2)、光舰媒集塵•脱真フィルター （1) 


•ぶ房-暖房違乾特性は日本工業規格 （ J に C 9612) に基づいた数値です。 
• この仕様数値は 50 Hz ■ 60 Hz 共通でず。 

■停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。 
>本機の能力-消費電力は性雜が安定した後の数値を示しています。 

• 製品改良のために仕様の一部をそ告なしに変更することがあります。 

• 暖房低温能力はタト気温2での場合を示してし^ます。 

このとき，室タトユニットの運転音は仕様数値よリも大きくなリます。 

• 最大風量となる風向設定での数値を示しています。 


木造南向き和室 8 W 

證ァパ—卜南向き洋室 W U 


木黨謹简き和書； 


o ' 




靈アバ IK 富き洋室 


UT ^ 


刀 


通年エネルギ—消置な率 


ぶ暖房平均エネルギー消費効率 I 3. 3 ' 


種類ぶ房' 暖房兼用セパレ—卜おインパ—ク— 











































































保証と アフターサービス 

必ずお読みください。 


保証じついて 


補修巧性能部品の保有期間じついて 


■ 保証書（別添）は販売店で所定事項を記入して 
おミ度ししますので、記氧事項をお確かめの 
うえ、大切じ保管してください。 

■ 保証期間はお買い上げ日から1年園、ただし 
ぶ媒系統部かについては5年園です。 



く保証期間中> 

保証書の規定にしたがって化張修理させていただきまず。 
その際には、「保証書」をご提示<ださい。 

<保証期間経過後> 

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていた 
だきます。 

修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されてし巧す。 


修理を依頼されるとき 


■ 


1 4—20 ぺージ 


にしたがって調べていただき、なお異常が 


あるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜< か、 
ブレーカーを切って、お買い上げの販売店またはお客様ご 
相談窓□にご連絡ください。 


/ 

ご連絡いただきたい内容 

1. 品をルーム エアコン 

2. 機種を室内 ユニット 参照 「 

- - 1 


3. お買い上げ年■月•日 



4. 異常巧容（できるだけ具体的に） 

\ 


己.おを前•ご住戸斤•電話番号 

機種を 


日.室外 ユニットの 設置場戸斤 




■ ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造な切リ 
後10年です。 

♦ 「補修巧性能部品」とは、その製品の機龍を雄持ずるため 
に必要な部品のことです。 


点検整備のおすすめ 


■ エアコンを数 シー プン使用した場合は、室内 ユニットの 
内部がミちれ、性能が低下する場合があります。また、ゴミ 
や ホコリがたまって、 ニ オイが発生したり、除湿水の排水 
経路を詰まらせ、室巧 ユニッ トからの水漏れの原因になる 
ことがありまず。通常のお手入れとは別に点検整備を 
おすすめします。点検整備はお買い上げの販売店にご相談 
ください。 

なお、この場合は実費が必要とな U ます。 


エアコン巧部の洗ミきじついて 


■お客様自身でエアコン内部の洗ミきはしないでください。 
巿販のエアコン洗ミき剤をご使用されまずと、除菌効果が 
損なわれたり、場合によっては熱を換器や機械内部の樹脂 
に悪影警をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具台が発生 
するおそれがあります。 

お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□にご相談くだ 
さい。 


エアコンを廃棄する場含は 


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客樣がご使用巧 
みのエアコンを廃棄される場含は、収集•運搬料金と再商お化 
慧料金（リサイクル料金）をお支化いいただき、巧象商品を販売 
店や巿巧巧に弓 I き渡すことが巧め5れています。 


お客様ご相談窓口のご案内 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談などずベてのお問合わせは I コンタクトセンター I へ 
ご連絡ください。 


II ンタクト它ンター （お客様総合窓口） 


電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよラにお願いします。 


非通知設定の方は、最ネ刀にをダイヤルしていた ださ、 発信番号の通知をお願いしております。 

顯0120 -88-1081 (全国共通フ U - ダイヤル） 


FAX でのお 問 合わせは 0120 -07-0881 (FAX 専巧 フリーダイヤル） 


http://www.daikmcc.com 


(ご相談対応ホームぺージ） 


営業時巧 

24 時間 3 日曰曰対応いたしまず。 

巧応業巧 

商品に関するすべてのご相談- 
お間合わせをお受けいたします。 
/修理、メンテナンス、取扱い、\ 
機種選定および別売品' ミ肖耗品- 
補用部品の販売など 


1205 


□11 A a お手入れ時につぶれてしまった場合や、長期園のご使用でミちれがひどくなった場合、 

/1 U 7 GDD が亂)上げの販売店またはが客様ご楠總□に神し} A みください。 


ロ ク 

□□ な 

盈蕃 

交換の目安 

分類 

光触媒集塵-脱臭 
フィルタ ー( 1枚） 

KAF 021 A 42 

約3年 

可燃物ゴミ 


廃棄する場合は、お住まいの地域のゴミ分別方ミちにしたがってください。 



■ミちれたまま使巧すると 


• ちえない- Ei まらないことがありま寸。 
• 空気清を効果が得られません。 

• 脱臭効果が得られません。 

• ニオイが発生することがありまず。 


• 交換のしかたは 


12,13ぺージ 


を参照してくだ 


さい。 

















醒用製賦録お船に薑づく抓表示口いて 


絕年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることをを意峻おするために電気用品安全まで義務付け6れたじ(下の 
内容を室内ユニットに表示しています。 



《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使巧期間を超えてお使いいただいた場合は、 
経年劣化による発义-けが等の事故に至るおそれがぁリます。 




※設計上の標準使巧期間とは 

• 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく絕年劣化に巧して、製造した年から安全上を障なく使用 
することができる標準的な期圍でず。 

• 製造年についても、室内ュニットに西暦4巧で表示していまず。 

•設計上の標準使用期圍は、無償保証期圍とは異なりまず。また、一般的な故障を保証するものではありません。 


設置状況や環境、使用頻度が下記のを件と異なる場合、または、本来の使用目的 i •ソかでご使用された場合は、設計 
上の標準使用期園よリ短い期固で経年劣化による発义、けがなどの事故に至るおそれがありまず。 


標準使用条件 


ルームエアコンディシヨナの設計上の標準使用期間を設定ずるための 
標準使用条件による （JIS C 9921-3) 


電源電圧 


製品の定格電圧じよる 


環境条件 


周汲数 

加/ 60 Hz 


室内温度 

27で（乾球温度） 

、会 居 

室内湿度 

47%(湿球温度19で） 

ノロ 化 

室外温度 

35で（乾球温度） 


室外湿度 

4096 (湿球温度24で） 


星内温度 

20で（乾球温度） 

am 居 

室内湿度 

59%(湿球温度15で） 

日ち 化 

室外湿度 

7で（乾球温度） 


室外湿度 

87%(湿球温度6で） 


負巧条件 


設置条件 


住宅 

部屋の広さ 


1年間の使用日数 


東京 

モデル 


想定時間 


1曰の使用時圍 


製品の据が説明書による標準設置 


木造平屋、南向き和室、居間 


機種能力に見合った広さの部屋（畳数） 


ぶ房6月2曰か69月21日までの112日間_ 
暖房10巧28日か6 4月14日までの169日圍 
ぶ房 9時間/日 


1年間の使巧時間 


暖厉7時間/日 


ぶ房：1，〇08時圍/年 


日爱房：1,183時園/年 































タイ丰ンエ某式含ネ I 

本社干 530-8323 大阪巿か区中临西二 T 目 4 番 12 号梅田センタービル 
ま京支社于 108-0 日 75 まま都港区港南二 T 目 18 番 1 号 JRp □□川イーストビル 


ご購入店名 


二次元バーコードは製造用コードです。 


据付年月日 


3Pg96719-1CIM1 1目078目 （ 120£ 
66129909569 


商品に関するお問い合わせ 削0120 -88-1081 (コンタクトたンター） 

修理のご相^は 非通知設定のちは、最細こをダイヤルしてしすこだき、発信番号の通知をお願いしており 


) レームェアコンの捕修用性能部品の保有期間は製造巧切りを]0年 


•電源コード、プラグび異常に熱い。 

• 電源フラグび変色している。 

•こげ臭いニオイびする。 

•ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

•置台や吊り下げなどの取付部品び腐をしていたり、 
取付けびゆるんでいる。 

•室内ユニットか5水び漏れる。 

•その他の異常や故障びある。 



ご使用中止 

故障や事故防止のた ； S 
電源フラグを巧くか、 
ブレーカーを切って文 
5、必ずお買い上げ C 
販売店に点検-修理^ 
ご相談ください。 


長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！ 


特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト 
http :// www . daikin . co . jp / csr / env / j - moss , html 


フ□ンについて 

S 广 家庭用エアコンには最大で C 02 〔湿暖化ガス） 
3,600 kg (マルチシステムの場合は10,500 kg ) 
に相当するフ□ン類が封入されています。 

地球湿暖化防止のため、移設•修理•廃棄等に 
あたってはフ □ ン類の回収が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び封. 
れていることを、ご認識いただくための表示です。 
エアコンの取り外し時はフ□ン類の回収が必要です。 

廃棄時には家電 U サイクル法の制度に基づき適正な弓 I さ5 
をしていただければ、確実にフ□ン類の適正処理びされミ 


17ベ™ジが障かな？と思ったら 


カソミ 


k ■-ジ運乾のしかた 


12 ベージ お手入れのしかた 


使いかたを 
知りたいとき 


^ お、 


/製品をより長く' 
ご使庙いただく 
\ために / 


14ぺジ運おランプが点滅するとき 


16ベージよくあるご質問 


疑問に思うこと、 
分からないこと 
があるとき 


【輸 P 

IsBI 

























